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加湿能力 
350 ml/h 

タンク容量 
2.3 u'>hu 

電気代 

約 0.8 円 
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S スト 星 

無段階調整可 

推奨面積 

約 8 畳 
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連続運転時間 
最大約 7 時間 










































360 度ミスト噴出ロ ア□マトレイ搭載 


室内にまんべんなくミストを拡散させます 付属のトレイにア□マオイルを含ませてお好 

みの香りを楽しめます！ 

大容量 2.5L タンク 無段階ミストコント□ール 

2.5 リツトルのタンクで最大 350ml/h の加湿能ミスト量を HIGH 〜 LOW の間で無段階に調整で 

力'連讎 3 寺間約 7 

時間を_ きますので、その日の状況に合わせたミスト量 

を！^きます。 

品番 

BBH-20 

品名 

ァ□マ超音波式加湿器 Ms.S スト 

電源 

AC100V 50/60HZ 

消費電力 

35W 

寸法（約） 

W170xD160xH320mm 

質量（約） 

1.0kg 

材質 

ABS.PP 

電源コード（約） 

1.5m 

加湿能力(約） 

350ml/h 

推奨面積(約） 

8 畳 

タンク容量(約） 

2.5L 

セット内容 

本体(ァ□マトレイ付)、説明書、保証書 

JAN]- ド 

-BL ( ブルー） 4944370500325 
-RD ( レッド） 4944370500332 
-WH ( ホワイト） 4944370500349 
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